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ture. Apres diffraction par une fente verticale ou par un reseau, les vibrations seront done plus verticales. Mainte-nant, selon que les experiences montrent que le plan de polarisation devient plus vertical ou plus horizontal, le? vibrations seront paralleles ou perpencliculaires au plan de polarisation. Toutefois on ne doit pas perdre de vue le fait, suppose dans toute cette analyse, que Tecran est un plan qui ne participe pas aux vibrations et qui ne reflechit pas de lumiere par ses bords.
Les experiences qui out ete faites jusqivici ne tranclient pas la question ; car, tandis que Stokes a trouve au rnoyen de reseaux verticatix traces sur verre que le plan de polarisation devenait plus horizontal, Holzmann a obtenu des resultats contraires au moyen de reseaux au noir de funiee. Pour parvenir a un resultat defuiitif, j'ai clone fait une serie d'experiences avec differents reseaux.
Je fais tomber clans la chambre a travers une lentiile convergente la lumiere du soleil fixee par un helio-stat. A quelque distance du foyer, une lentiile plus petite intcrcepte les rayons et les envoie a pen pres paralleles sur un prisme de Nicol fixe clans un tube muni d'un cercle clivise. Une aiguille pourvue d'un vernier indique sur le cercle Tangle que fait avec la verticale le plan de polarisation du rayon transmis. A une distance de 7 metres a peu pres, la lumiere tombe sur un reseau vertical, qui est fixe a une petite plate-forme au centre d'un cercle clivise horizontal. Devant Tobjectif on a place un prisme birefringent de quartz, qui divise le rayon polarise en deux rayons polarises a angle droit. On peut faire tourner ce prisme autour de 1'axe de la lunette. On verra done dans la lunette deux franges horizon-